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L I B R O 



DEL TEMPIO D’ANTONINO E DI FAVSTINA. Cap. I X . 

I C I N O al Tempio della Pace pofto di fopra fi uede il Tempio di Antonino A' 
Fauftinajonde e opinione di alcuni che Antonino fuife pofto dagli Antichi n ^ 
mero de’ loro Dei, perd che hebbe il T empio ,hebbe i Sacerdoti Salij , & j 5 s nu * 
doti Antoniani . La facciata di quefto Tempio e fatta a colonnc , la manicn 
la Picnoftilos : il piano, 6 fuolo del Tempio s’alza da terra per la terzaparte dc’rV 
tezza delle colonne del portico ;& aquello fi afcende per gradi, a i q U ali f 3 ’ 
fponda due balamenti,che continuano co’l loro ordine intorno tutto il Tempio. La Bafa di oucfn ° 
famenti e grofta piu della meta della Cimacia,& e fatta piu fchietta , & cofi ho olferuato che <di • ‘ ba 
chi fecero in tutti i bafamenti fimili,& anco ne’ piedeftili che li pongono lotto Je colonnc, con n 1 
ragione , conciofiache tutte la parti delle fabriche quanto fono piu appreffo terra,tanto debbano° f 
fer piii lode . Neireftremaparte di efsi al diritto delle colonne angulari del portico, u’eranodueft ' 
tue,cioe una per tefta di bafamento . La Bafa delle colonne e Attica. Il capitello e intagliato afo l' 
diOliuo. L’ Architraue , il Fregio , & la Cornice fono per il quarto , & un ter zo di dctta quarta rf * C 
dell’altezza delle colonne. N elf Architraue ft leggonoancoraquefte parole. ^ rte 

DIVO ANTONINO ET 
DIVAE FAVSTINAE EX S. C. 

Nel Fregio fono intagliati Grifoni i quali I’uno all’altro uolgono la faccia , e pongono la zampa da 
uanti fopra candellieri della forma, che ufauanoneifacrificij. La Cornice non ha il dentelloinca* 
uato,& e fenza modiglioni : ma trail dentello,&il gocciolatoiohaun’Ouolo aftai grande. Nonf 
uede che nella parte didentro di quefto Tempio ui fulfe alcunoornamentojpurcmidoa credere 
confiderata la Magnificenza di quegli Imperatori che ue ne douelfero eftere , e perd ui ho polio del 
le ftatue . Haueua quefto tempio un cortile dauanti, il quale era fatto di Peperino : nella lua cntrata 
rincontro al portico del tempio u’erano bellifsimi archi,e per tutto d’intorno u’erano colonne, & mol 
ti orn amend, de’ quali hora non fe ne uede ueftigio alcuno : & io ne uidi elfendo in Roma disfare una 
parte, che ancora era in piedi. Dai lati del Tempio u'erano due altre entrate aperte,cioe fenza archi 
Nel mezo di quefto cortile u’erala ftatua di Bronzo di Antonino acauallo^a quale hora e nella piaz- 
za del Campidoglio. Di quefto Tempio ho fatto cinque tauole. 

NELLA Primael’alzato per fianco nella parte difuori.-per gli intercolunnij del portico fi uede 
l’ordine delle colonne, & de gli ornamenti che erano intorno il cortile. 

Nella Sccondaui e il diritto di meza la facciata del Tempio,&del uoltare del cortile. 

N clla T crza e I’alzato del portico, e della cella nella parte di d cntro . 

B , E* il muro,che diuide il portico dalla cella . A canto ui e difegnata la pianta del Tempio, 
e del cortile. ' f 

A, E il luogo doue oue era la ftatua di Antonino. 

Q^E' I’entrataper fianco del Tempio. 

R , L’entrata rincontro al portico del Tempio. 

Nella Quarta e l’alzato della meta dell’entrata, che craafronte del Tempio. 

Nella Quinta fono gli ornamenti del portico del Tempio. 

A, E‘ il bafamento. 

B, LaBafe. 

C, Il Capitello. 

D, L’Architraue doue la infcrittione . 

E, Il Fregio. 

F, Il Dentello non intagliato. 

G, E’ vna Cornicietta pofta ne i lati del T empio nella parte di fuori. 
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